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ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί κηρύξεως ώς αναδασωτέας έκτάσεω; 5.080 στρεμ¬ 
μάτων. στή θέση δημόσιο δάσος Άγ. Αθανασίου Ζερ¬ 
βής τής· Κοινότητας Άγ. Αθανασίου καί Παναγίτσας, 

τοΰ Νομού Πελλης. ..; .... . ·... .. 1 

Περί αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως τμημάτων ιδιοκτη¬ 
σιών εντός τον οίκισμοό Αγίου Γεωργίου Κοινότητας 
Πάστρας, για τήν ανέγερση τοΰ Γυμνασίου Πάστρας 

στο Νομό Κεφαλληνίας.. .... .... 2 

Περί άνακλήσεως τής Ο.Ε. 19585/9.0.1970 άποφάσεως 
τοΰ Νομάρχη. Χανίων.;.. .... 3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Περί εΐδοποιήσεως για παρακατάθεση άπόζημιώσεως, από» 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, 4 
Περί εΐϊοίποίήσεως για παρακατάθεση άποζηυ.ιώσεως άπό 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου στήν °Αθήνα. . . 5 
Περί άνακοινώσεως είδοποϊήσεως παρακαταθέσεως άπο- 
ζημιώσεως άπό αναγκαστική ’ απαλλοτρίωση για τήν 
κατασκευή .παρακαμπτήριου - όδοΰ'ΣΣ36 τοΰ 1ου τμήμα¬ 
τος άγωγοϋ'Μόρνου στήν. περιοχή Δελφών—Άράχωίας.ό 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Περί καθορισμού ορίων οικισμού Γενιού Κοινότητας Βλυ- 
χοΰ Ν. Λευκάδας.... .... .. 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Περί εΐϊοποιήσεως τής γενομένης συμπληρωματικής κατα- 
θεσεως λόγω άπόζημιώσεως - άπαλλοτριώσεως άκίνή- * 
του κειμένου έν Πάτραις. ... .. 8 


δασών καί των δασικών έν γίνει εκτάσεων τής Χώρας.» καί 
(συγκεκριμένα: α) Τοΰ άρθρου 41 παρ. 1, ί) τοΰ άρθρου 38 
παρ. 3δ'. γ\ 

3. Τις διαταγές τοΰ Υπουργείου Γεωργίας; α) 11)0417/ 

■1180/8.7.1980, δ) 188447/3049/24.9; 1980/ γ) 199397/ 
έ'ι708 π.έ./30.3.1981 «περί έγκρίσεως μελέτης άναδασώ- 
•σεως». , 

4. Τήν 1985/9.7.1981 πρόταση τοΰ Δασαρχείου : Εδίσσης 
; καί σχετική προφορική εισήγηση τοΰ Δ/ντοΰ Δασών ΙΙέλλη; 

περί κηρύξεως αναδασωτέας, τής άνασερομένης. στο θέμα 
έκτάσεω ς. . 

5. Τήν 1/19.0.1981 .γνωμοδότηση τού ,Νομαρχιακοΰ Συμ- 

, έουλίου Δασών, αποφασίζουμε: ..... 



ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 


Άριί. 1525 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


( 1 ) 


Ιΐϊρι κηρόξεως ώς αναδασωτέας έκτάσεως 5.080 στρεμ¬ 
μάτων στη θέση δημόσιο δάσος Άγ. Αθανασίου--Ζέρίης 
τής Κοινότητας Άγιου Αθανασίου καί Γ1 Χ'αγίτσας, τοΰ 
Νομού Πελλης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΓΙ ΕΛΛΗΣ 
"Εχοντας υπόψη: 

Τις περί διοικητικής άποκεντρώσεως διατάξεις. 

”· Τις διατάξεις τοΰ Ν. 998/1979 «περί προστασίας τών 


δασΙκή έκταση πέντε χιλιάδων ογδόντα (5.080) συνολικά 
στρεμμάτων που βρίσκεται στή .θέση δημ. δάσος Άγιου Α¬ 
θανασίου — Ζέρδης τής Κοινότητας Αγίου/Αθανασίου καί 
. |Π άναγίτσας κμίπροσδιορίζεται άπό τα πέντε τμήματα Λ,Β, 
Γ,Δ,Ε, όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη μέ κλίμακα 
11:80.000. 6 όποιος αποτελεί αναπόσπαστο μέρός'τής άποφά- 
σεως αυτής καί έχει όρια:, 

ν : Ανατολικά: Δημόσιο δάσος Ζέρδης Κοινότητας Π σνα- 
γίτσας; · " · 

Δυτικά: Δημόσιο δάσος Κο νότητας Αγίου Αθανασίου. 

Βόρεια: Μέ όρια Νομοΰ Ψλωρόνης καί αμφισβητούμενη έκ¬ 
ταση άπό σόν Γ. Μπάκα.. ·. 

Νότια: Μέ αγροτική περιοχή Κοινότητας Αγίου Αθα¬ 
νασίου καί Συνοικισμού Ζερδης Κοινότητας Παναγίτσας. Έ- 
Ίξαιροΰνται τής άναδασώσεως τά παραχωοηθέντα 5 αγροτε¬ 
μάχια πού βρίσκονται στό τμήμα Δ τής αναδασωτέας έκτά¬ 
σεως. έχουν συνολικό έμβαδό 170 στρέμματα καί σημειώνον¬ 
ται μέ-τούς άριθ. 1, 2. 3, 4, 5 τόσο στό χάρτη μέ κλίμακα 
1:20.000 όσο καί στό σχεδιάγραμμα 1:5.000. που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος τής άποφάσεώς μας. ' 

• Ή απόφαση αυτή νά δημοσιευθεί στήν Εφημερίδα τής Κυ- 
δερνήσεως. 


Έδεσσα, 3 Αύγουστου 1981 

Ό Νομάρχης 
ΝΙΚ. ΜΠΛΛΚ1ΖΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


Άρι3. 3524 


άπό 21.1.1981. με τήν όποια πιροτείνεται ή άνάκληση τής 


παραπανω χποφχ·εως. 

Πΐ.ρ’. άναγκαστικής^ άπάλλοτρ ι ώ σεω ς ταμάτων ίδιον.τη- 3) Τή γνωμοδότηση τού Ν.Σ.Κ. άρι-5. 82/1970. 

τ:ων εντός τού οικισμού Αγιου Γεωργίου Πάστρας γιά 4) Τις διατάξεις τού Λ.Ν. 2344/40. όπως. μετά τήν 

τήν άνεγερση τοϋ I υμνασιου Πάστρας στο Ν. Ινεφαλ- τροποποίησή του, ισχύει σήμερα, αποφασίζουμε: 


ληνίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
Έχοντας όττόψττ,: 

1. Τις διατάξεις τοΰ Νόμου 3200/5*5 «περί διοικητικής 
άποκεντρώσεως», όπως έχουν τροποποιη·3εί καί συμπληρω¬ 
θεί μέχρι σήμερα. 

2. Τις διατάξεις τοΰ άρι3. 797/71 Ν. Δ/τος «περί α¬ 
ναγκαστικών απαλλοτριώσεων», σε συνδυασμό προς αυτές 
τοΰ άρι3. 139/71 Β. Δ/τος «περί τής αρμοδιότητες των 
Νομαρχών προς κήρυξίν τής άπαλλοτριώοεως». 

3. Τήν ανάγκη άπαλλοτριώσεως τμημάτων ιδιοκτησιών 


4. Τήν άρι3. Π. 948/9.7.1980 απόφασή μας, με τήν 
όποια ή άπαλλοτριωτέα έκταση εγκρίίηκε ώς χώρος Σχο¬ 


λικός. 


τροποποίηση του, ισχύει σήμερα, αποφασι,ουμε: 

Άνακαλοΰμε τήν Ο.Ε. 19585/9.0.1970 (ΦΕΚ 142/Δ/ 
1970) άπόφασή μας γιά τό λόγο ότι ή ίδια περιοχή περιλαμ¬ 
βάνεται με περισσότερη ακρίβεια στο τοπογραφικό διάγραμμα 
καθορισμού τών όριογραμμών αίγιαλοΰ. παραλίας καί πα¬ 
λαιού αϊγιαλοΰ τής περιοχής άπό Αγία Μαρίνα μέχρι Πλα- 
τανιά Κυδωνιάς X αν ίων, -ιό οποίο συνέταξε στις 28.4.1975 
το Ύπουργ. Οικονομικών. 

Αντίγραφο τής παροΰσης άποφάσεως να κοινοποιη3εί στις 
αρμόδιες υπηρεσίας. 

ΤΙ απόφαση αΰτή νά δημοσιευ3εί στην Εφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Χανιά. 22 Οκτωβρίου 1981 
Ό Νομάσχης 

ΓΕΩΡΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΓΛΟΣ 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 


υ. Το άπο 23.2.1979 Πρακτικό καταλληλότητας γηπέ¬ 
δου γιά τήν άνεγερση Γυμνασίου Πάστρας. Αρι3. Φ. 20 (Ι053)/03883 


Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Νομαρχιακού Ταμείου, με τήν 
όποια εγκρίνει τήν ΰπ’ οψη απαλλοτρίωση, αποφασίζουμε: 


κο οιαγραμμα και πίνακα που συνεταξε ό τοπογράφος μηχα 
ν: .Ή *' ε “?7 !ί ί Τζωρτζάκης καί 3εώρησεό Δ/ντής Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Δημήτριος Κάκουρης. 


112.800 δραχμών.. 

II παρούσα απόφαση νά δημοσιευύεϊ στήν ’Εφημεσίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Αργοστόλι; 22 ’Οκτωβρίου 1981 

Ό' Νομάρχης 
Ν. ΚΛΤΑΚΑΛΙΔΗΣ 


Άρι3. 17300 ·. ( 3 ) 

Περί αναν.λησεως τής Ο.Ε. 19585/9.6.1970 άποφάσεως τοϋ 
Νομάρχη Χανιών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

*) μας άρ:3. Ο.Ε. 19585/9.0.1970 (ΦΕΚ 

1 1-/Δ/1970), με τη*/ οποία εγκρίναμε τήν ίκ3εση τής έπι- 
τροπής καθορισμού τών ορίων αΐγιχλοΰ καί παραλίας στή 3έ- 
ση Γυμναστήριο τής Κοινότητας Π λατανία Χανιών. 

2) Τή γνωμοδότηση τοΰ Γ.Ε.Ν. άρι3. Φ.187.2/29/81 


Περί είδοποιήσεως γιά παρακατάθεση άποζημιώσεως άπό 
άναγκαστικ.ή απαλλοτρίωση ακινήτου στή Θεσσαλονίκη. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις τοΰ άρ3ρου 26 τοΰ 
Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου καί *Υπουρ¬ 
γείων», 2) τό ά?ι·3.. 941/15.10.1977. (ΦΕΚ 320/Α/17.10. 
1977) Προεδρικό Διάταγμα «περί Όργανισμού τοΰ Υπουρ¬ 
γείου Πολιτισμού καί : Επιστημών», 3) τήν άρι3. 36000/ 
0800/23.6.1980 (ΦΕΚ 585/Β/28.6.Ι980) απόφαση τοϋ Υ¬ 
πουργού Πολιτισμού καί Επιστημών «περί μεταδιβάσεως τής 
εξουσίας νά υπογράφουν-.«Με εντολή Υπουργού» στό Γε¬ 
νικό Γραμματέα καί στους άνωτάτους καί ανώτερους υπαλ¬ 
λήλους τής Κεντρικής /Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου" Πολιτι¬ 
σμού καί Επιστημών», 4) τις διατάξεις τών ά'ρ3ρων 7 καί 8 
τού Ν.Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
πληροφορούμε όσους: 

α) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δι- 
■ κάιώμχτα στό ακίνητο που άπαλλοτριώίηκε δυνάμει τής άρι-5. 
Π. 7683/1337/20.8.1978 κοινής υπουργικής άποφάσεως 
(ΦΕΚ 485/21.9.1978 τ. Δ') γιά αρχαιολογικούς σκοπούς 
στή Θεσσαλονίκη έπί τών οδών Δ. Γούναρη καί Τσουφλή. 

β) Έχουν έγγράψει ύποίήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
ή με έποιοδήποτε τρόπο διεκδικούν τό ακίνητο πού άπαλλοτριώ- 
·3ηκε, ότι ή αποζημίωση πού καθόρισε, τό Μονομελές Π ρωτο- 
δικείο Θεσσαλονίκης με τήν απόφασή του άρι3μός 2302/1981 
γιά τό ακίνητο καί γιά τά ύπερκείμενα αυτού όπως αυτά φαί¬ 
νονται στό κτηματολογικό διάγραμμα πού συνοδεύει τήν άπό- 
φαση άπαλλοτριώσεως καί στο σχετικό κτηματολογικό πίνακα 
εχε: κατατε-άεί στό Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων 
(Κεντρική Υπηρεσία) καί έχει έκδο-ύεί γραμμάτιο συστάσεως 
παρακαταθήκης άρι·3μός 641990/20.10.8Γ γιά εκατόν εξήν¬ 
τα επτά χιλιάδες εκατόν εξήντα (167.160) δραχμές. 

ϊ) 'Η αποζημίωση αυτή είναι άποδοτέα στούς δικαιούχους 
που 3α άναγνωρισ3οΰν σύμφωνα μέ τό Νόμο. 

Ή παρούσα άνακοίνωση νά δημοσιευ3εΐ στήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. 

! Α-3ήναι. 29 Όκτωβρίου 1981 

Μέ εντολή 'Γπουργοϋ 
'Ο Γενικός Έπι3εωρητής κ.ά.α. 

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π ΟΤΛΟΣ 
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’Αριθ. Φ 221/03399 


(δ) 


Περί είδο-οιήσεως για παρακατάθεση άποζημιώτεως άπό 
άναγκ.α^ττιν'.η απαλλοτρίωση ακινήτου στήν Αθήνα. 


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 



1 ·/ “ μ.» ·« «!*«)«· { ΙΑ Ψ I 

γείου Πολιτισμού καί Επιστημών», 3) την άριθ. 36000/ 
6800/23.0.1980 (ΦΕΚ 585/Β/28.0.1980) απόφαση τού Ύ- 
ττουργού Πολιτισμού καί Επιστημών «κερί μεταδιδάσεως τής 
εξουσίας νά υπογράφουν «ΜΙ εντολή Υπουργού» στο Γε¬ 
νικό Γραμματέα καί στους ανώτατους καί ανώτερους υπαλ¬ 
λήλους τής Κεντρικής Υπηρεσίας τού Υπουργείου Πολιτι¬ 
σμού καί Επιστημών», 4) τις διατάξεις των άρθρων 7 καί 8 
τού Ν.Δ. 797/1971 «κερί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», 
πληροφορούμε όσους: 

*) Έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δι¬ 
καιώματα στο ακίνητο κου απαλλοτριώθηκε δυνάμει τής 

^ , ^? 3/4 ·!· 80 Τ' 0!νίς άποφάσεως' (ΦΕΚ 

388/11. /.80 τ. Δ ) γιά αρχαιολογικούς σκοκούς στην ’Αθή. 
να κοντά στον ’Λ'ρχ/κο χώρο· Κεραμεικού. 

, β) Έχ Μν , ΐγγράψει υποθήκη ή έχουν επιβάλει κατάσχεση 
η με οκοιοδηκοτε τροκο διεκδικούν το ακίνητο κού άκαλλο- 
τρίωθηκε, ότι ή_ αποζημίωση κού καθόρισε τό Μονομελές Πρω¬ 
τοδικείο Αθηνών μέ την απόφασή του αριθμός 150/1981 γιά 
τθ ( ακίνητο και για τά ύκερκείμενα αυτού όκως αύτά φαίνονται 
στο κτηματολογικο διάγραμμα κού συνοδεύει την απόφαση άκαλ- 
λοτριωσεως καί στο σχετικέ κτηματολογικο κίνακα έχει κατα- 


γιά πενήντα κέντ’ έκα- 

<ι;&ότ^ί 5 . ***« ««*»« 

” ****** ·° Φ 
; · Άθήναι, 29 /Οκτωβρίου 1981 

/ Μέ εντολή Υπουργού 

• Ο Γενικός ’Εκιθεωρητής κ.ά.α. 

; ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Π ΟΥΛΟΣ 


δικείο Άμφίσσης μέ τήν άκόρασή του 282/78 γιά όλα τά 
ακίνητα καί τά ύκερκείμενα χυτών, κού έμφαίνονται στο άκο 
.-· Μάιο 1973 -κτηματολογικο διάγραμμα καί τον. σχετικέ κτη- 
ματολογικο κίνακα κού συνέταιρε έ μηχανικές τής Κοινοκρα¬ 
ξίας κατασκευής φράγματος Μόρνου καί θεώρησε ή αρμόδια 
ύκηρεσία τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, έχει κατατεθεί 
στο Ταμείο Π αρακαταθηκών καί Δανείων καί έχει έκδοθεί 
το 5106/14.4.1979 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
γιά (194.100) εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες καί έκα- 
τέ δραχμές. 

,.Η ^-σζητειωση αυτή είναι άκοδοτέα στούς δικαιούχους κού 
θα ·άναγ;ωρισθούν σύμφωνα μέ τον Νόμο. 

_ Ή ανακοίνωση χυτή νά δημοσιενθεϊ στήν Εφημερίδα τής 
Κυδερνήσεως. 

"Αμφισσα, 15 Όκτωδρίου 1981 

Ό Νομάρχης ι 

ΙΩΛΝΝΙΙΣ ΑΣΙΜΙΙΣ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 


Α Π Ο Φ ΑΙΕ IΣ 

Άριθ. 735 Φ. 5—1—4 


Γ (7) 


Άριθ.,'τ.Τ. 3104 


( 6 ) 



λτ' ’ ■ « ,Γ .V *"*" νΓν ' ιν ·’ τμήματος αγω- 

/ου Μορνου στην περιοχή Δελφών—Άράχωβας. 


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 


707/ί« ? »-ι* ' ύ Τ ις . Ϊ!ατά?ϊ!ς " ών ά?’%ων 7 καί 8 τού Ν.Δ. 
- / χι αγκαστικών άκαλλοτριώσεων», κληεοσο- 

ολους οσους: * Τ 

*) Εχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα έμκράγματα δι- 
Γ?51/*νΐΛ^^οτριώθηκαν μέ τήν ΟΕ 
ό^β/Λν*. , Λ·^ *Ψ**&Ψ* στέ (Φ.0.Κ. 
νν V. - ι /' 12 ΤΤ / κατασκευή παρακαμπτήριου όίού 
Γ,-" ' !. το; ί , Τμήματος αγωγού Μόρνου στήν κεριοχή Δελ- 
?ω '·~·, Λ Ρ«χωΙας καί Α 

η) _ Εχουν έγγράψει ΰκοθήκη ή έχουν έκιδάλει κατάσχεση 
/ 5” . ’γ 074 διεκδικούν τά άπαλλοτριωθειτα άκί- 

'** οτι ’ϊ *»ζημίωαη κού καθόρισε το Μονομελές Πρωτο- 


Περί καθορισμού ορίων οικισμού Γενίου Κοινότητας Βλυχοΰ 
Ν. Λευκάδας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

"Εχοντας ύκόψη τις διατάξεις : 

1. Τοϋ Ν. 9.47/79 «κερί οικιστικών περιοχών» καί ει¬ 
δικότερα τοϋ άρθρου 02 σταρ, δ αύτοϋ. 

2. Ιου Π. Δ/τος 2-3/13.3.81 «περί τών ληπτέων ύπ’ 
όν-.ν στοιχείων καί τρόπου καθορισμού τών ορίων τών προ 
της 10.8.1923 υφισταμένων οικισμών...». 

Βλέποντας : 

1. Γην μέ άριΟ. 16/18.5.1981 απόφαση τού Κοινοτι¬ 
κού Συμβουλίου καί τά συνοδεύοντα αύτή δικαιολογητικά, 
ήτοι: α) σχεδιάγραμμα, β) τό άπό 19.5.81 άποδεικτικό 
τοιχοκολλήσεως, γ) το άπό 19.5.81 αποδεικτικό δημοσιεύ- 
σεως άποφάσεως. 

2. I) Ιήν,άπό 25.5.81 ένσταση τών Σπ. Μαργέλη, 
Θέμη Μαραγκού, ’Λλεξ. Τσακίρη, Άντ. Σολδάτου. 

II) Τήν άπό 28.5.81 ένσταση τών Ζώη καί Πέτρου 
Σκλαβενίτη. ·■ - 

3. Την μέ άριθ. 19/22.6.81 γνωμοδότηση τού Κοινοτι¬ 

κού Συμβουλίου σχετικά μέ τις προαναφερΟεΐσες ένστά- 
σεις. ·. · ·.·· . - 

4. Την μέ άριΟ. 11—1β/18.8.81 γνωμοδότηση τού Νο¬ 
μαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τήν οποία άπο- 

. δεχόμαστε, άποφκσίζουμε : 

Καθορίζουμε τα όρια του Οικισμού Γενίου, όπως φαί¬ 
νονται στό από 21.8.81 σέ κλίμακα 1 : 5000 τοπογραφικό 
διάγραμμα, τό θεωρημένο άπό τόν Προϊστάμενο τού Τμή¬ 
ματος Πολεοδομίας καί Πολεοδομικων Εφαρμογών, πού 
συνοδεύει τήν παρούσα καί περικλείονται άπό τά κλειστά 
πολύγωνα τών κορυφών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, καί Γ, 2', 
3,4*. 

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση μας παύει νά ισχύει. 

Η παρούσα απόφαση καί τό τοπογραφικό διάγραμμα 
πού τή συνοδεύει νά δημοσιευΟεΐ στήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 17 Σεπτεμβρίου 1981 

Ό Νομάοχης 
Γ. I. ΦΩΛΑ.Σ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 


•όέτεως λόγω άτοζημιώτεως—άταλ/.οτριώτεως τον ακινή- 


(«5 

Περί είδοτοιήτεως τής 'γενομένης σνμτληρωματικής κατα 
νέτεως λόγω άτοζημιώτε 
τον κείμενον έν Πάτραις. 

Ό Βαοίλειος Μερτζάνής τον Νικόλαόν, κάτοικος Πα¬ 
τρών (οδός Κορίν-5ον άρι·3. 204). κατείετεν εις τό Ταμείον 
Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραρείον Α' Ταμείον Πα¬ 
τρών) εν έκατομμνριον έννεακοτίας τεντήκοντα εξ χιλιάδας 
τριακοτίας είκοτι τεντε (1.956.325) δραχμάς ώς τνμτλη- 
ρωματίκήν τροτωρινήν άτοζημίωτιν διά τήν διάνοιξιν τής 
πλατείας, ή ντο ία ενρίτκετα: εις τήν Άγνιά Πατρών έτί 
τής κεντρικής οδόν Άγνιας καί τής όδον Άλ:άκμονος, τον 
άταλλοτριωύίντος καί ρνμοτομονμένον ακίνητον διά τής ν-’ 
άρι·3. 31/1979 τράξεως άναλογιτμον άτοζημιώσεως τον 
Τμήματος Πολεοδομίας καί Πολεοδομικών Έρ αρμογών Νο¬ 
μαρχίας Άχαίας, έμραινομένον καί άτεικονιζομένον είς τό 
ιονοδενον τήν τράξιν αντήν τοτογραρικόν διάγραμμα, ατό 
Νοέμβριον 1979. σννταγέν, ντο τής Τεχν. Ί'ταλλήλον τής 
ανωτέρω ντηρετίας Στ. Ζαρειράτον καί -3εωρη*3έν, ντό τον 
τροιτταμένον τής ιδίας Ύτηρετίας Ν. Ίωά.νον. ντό τον αρι¬ 
θμόν 4. τον ότοίον εικαζόμενη κνρία καί δικαιονχος τής άτο- 
ζημιώτεως είναι ή Άαημίνα Μανονλίδον, κάτοικος Πατρών 
( Αλες. Ύύηλάντον 221), ντέρ τον ή των άναγνωρυίητο- 
μένων δικαιούχων. Ή άτοζημίωτις αντή κατατίθεται ντό τον 
Βαιιλείον Μερτζάνη είκαζομένον σννντοχρεον είς άτοζημίω- 
αιν διά τήν διάνοιξιν τής άνω τλατείας καί όδον ίιτέρ τρίτων 
καί είδικώτερον των εικαζόμενων έκ τής ανωτέρω τοάςεως 
ντοχρέων καί δ:ά τά άντίττοιχα δί’ εκαατον άναρερόαενα τμή¬ 
ματα χαρακτηριζόμενα ντό τονς άριΐμονς τον άνω τοτογρα- 
ρικον διαγράμματος ήτοι: 

α) Μαρίας Γιωτοτονλον, διά τό ντό άρνίμονς 38—10— 
10—40—33 τμήμα έτιρανείας 70 τ.μ.. μέχρις 72.50 τ.μ. 

β) Παναγιώτον Κοντογιάννη, διά τό ήμυν τον τμήματος 
ντό τονς άρι·3μ. 13—39—40—14—13 έτιρανείας 58,50 
τ. μ. 


γ) Σορίας Ψιλιττοτονλόν. διά τό ήμυν τον τμήματος ντό 
τονς άρ:·3μ. 35—34—33—37'--35, έτιρανείας 108.20 
τ.μ. καί διά τό τμήμα ντό τονς άρι-3μονς 30—34—35—30 
έτιρανείας 2.75 τ.μ. 

δ) Δήμον Πατρέων. διά τά τμήματα, ντό τονς άρι·5. 11— 
38—39—12—11 έτιρανείας 27,75 τ.μ., 17—11—12—17 
έτιρανείας 13.00 τ.μ.. διά τό ήμυν τον ντ’ άρι-3.13—39— 
40 -14—13 τμήμα έτιρανείας 58.50 τ.μ., διά 3.50 τ.μ. 
τον ντ’ άρι·3. 38—10—10—40—38 τμήματος, διά 204,30 
τ.μ. τον ντό τονς άριόμ. 34—18—17—12—15—33—34 
τμήματος έτιρανείας 410,50 τ.μ.. διά τό ήμυν τον τμήμα¬ 
τος ντό τονς άριύμονς 12—13—14—15—12 έτιρανείας 
130,50 τ.μ. καί διά τά έτικείμενα. 

Ή κερί ής ό λόγος άποζημίωτις καίωρίτύη διά τής 
903/1981 άτοράτεως τον Μ ον. Πρωτ. Πατρών. Ή αρχική 
κατά-ίεαις έκ δρχ. 080.375 τής άτοζημιώιεως. έγένετο ντό 
τον Βατιλείον Μερτζάνη· υτοχρέον έκ τής - αντής τράξεως 
διά ονατά-εως ταρακαταύήκης μέ τό 09192/7.5.1981 Γραμ- 
μάτιον ταρακατα-ίέαεως τον Ταμείον Παρακαταθηκών καί 
Δανείων (Γραρείον Παρακαταθηκών Α' Ταμείον ΓΙ;.·τρών) 
οτερ έν οννεχεία κατετέΐη εις τον Σνμό/ρον Π ατρών Δημ. 
Μαντέλην καί σννετάγη τρός τοντο ή 55634/11.5.1981 χρί¬ 
εις αντον. Ή ταρακατάίετις αντή έδημοιιεν-ίη είς τό 291/ 
27.5.1981 Φνλλον Έρημερίδος τής Κνόερνήτεως Τενχος 
Τέταρτον. Διά τήν ταρακατά-όετιν τον ά’νω τοτον τών 
1.950.325 δρχ., οννετάγη καί έξεδόίη τό 71073/4.11.1981 
γραμμάτιον ταρακατα-Κίτεως τον Ταμείον Παρακαταθηκών 
καί Δανείων (Γραρείον Παρακαταθηκών Α' Ταμείον Πα¬ 
τρών). οτερ κατετέίη εις τον Σ'νμδ/ρον Πατρών Δημήτριον 
Μαντέλην, διά ν’ άτοδοόή είς τον ή τονς άναγνωρυ·3ητομε- 



Έν ΙΙάτραις τή 4 Νοεμόρίον 1981 

Ό τληρεξοναιος■ Δικηγόρος 
ΣΠΙ1Λ10ΣΑΘ. ΠΟΤΛΑΚΙΔΛΣ 
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